جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1055 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 3 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة النهرين للبنين 






















1 | 1421911055001_| ابراهيم علي خليل احمد ا | 64 | 78 | 63 | 72 | جع | 
2 | 1421911055002 | انس وعد جليل ابراهيم 0000 |0 70 | 60 | 60 | 69 | نجج | 259 
3 | 1421911055003 _| ايلي رافد ايليا قرياقوس _________| 50 _ | 52 | 74 | 59 | نجج | 25 
eo 4‏ | سام بال اع 5| e 1s | e | o‏ 27 
5 | 1421911055006 | حسن محمود محمود ابراهيم_______إ| 82 | ا8 | 73 | 6 | نجج | 32 
6 | 1421911055007 | حسين جلال عبد المحسن نعمه______| 67 | 71 | 60 | 84 | نجج | 22 
7 | 1421911055008 | حسين حميد خضير عباس 0000 |[ 50 | 32 | 25 | 50 | مسل | 
8 | 1421911055009_| حسين زهير صلاح علي ااا | 64 __ | 78 | ا5 | 74 | نجج | 267 
9 | 1421911055012 | حمزه ابراهيم لفته عباس 000 | 33 | 50 | 31 | 50 | مسل | 0 
0 | 1421911055013 _| حيدر غسان عبد الهادي محمد | 50 | 39 | %6 | 5 | مسل | 
1 | 1421911055014 _| حيدر كريم لطيف علي ___| 50 | 59 | 29 | 55 | مسل | 0 
2 | 1421911055015 _| ذو الفقار علي عبد الرضاكاظم_____| 65 | 90 | 60 | 78 | نجج | 293 
3 | 1421911055016 | رسول محمد خزعل رمضان 1 | 41 | 50 | 54 | 50 | مسل | 0 
4 | 1421911055018_| سجاد رائد جيل توفيق 0 | 71 | 8 | 79 | 78 | نجج | 313 
5 | 121911055022 _| سيف عمار ساطعانور_________| 50 | 50 | 50 _ | 87 | نج | 2387 
6 | 1421911055024 | صالح عمر محمد جواد جبار ا | 52 | 62 | 4 | 50 | مسل | 0 
17 3د ا 3 ميك اموا ا ا ف 244 
19 ل ا E‏ ا E‏ ا م تعمل 0 
0 | 1421911055030 ]| عبد الله علاء كاظم ماضي 11 |0 50 | 55 | 33 | 51 | مل 0 
21 | 1421911055033_| علي السجاد ياس خضير عباس _____ | 38 | 25 | 5 | 50 | 
2 | 1421911055034 | علي جبار ابراهيم مزعل 00000 | 55 | 57 | 34 | 27 | مل 0 
3 | 1421911055035 _| علي حسنين فاخر حميد 100000 | 50 | 4 | 32 | 50 | مكل 
4 | 1421911055036 على قد الم چ رغيز 50 50 39 51 مكمل 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


متوسطة النهرين للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1055 رقم الصفحة من 2 إلى 3 
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برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


142191107 
1421911055040 
1421911055043 
142191105504 
142191105 
1421911055048 
1421911 1 
142191105553 
142191105554 









على محمد عبد الامير سلمان 


3 
o0 


محمد قاضل رزوقي هاشم 2 | 50 | 3 | 34 | 7 


o 


: E 


| 1421911055055 _| مرتضى عمر صابون التمير_ اا | 59 | 50 | 3 | 50 | مكل 

_ 1421911055056_| مصطفى احمد عادل هاتف ا | 64 | 57 | 59 | 63 | اج _ 
_ 1421911055059_| مقتدى ماجد عبد الواحد جبر 0 | 31 | 33 | %5 | 33 __ 

| 1421911055060_| منار علي محي عبد الهادي ااا | 59 ]| 75 | %8 | 50 | مسل 
1421911055061 | منتظر احمد ناصر كريم ا | 50 )| 4 | %3 | 32 _ 

_ 1421911055062_| مهند مقبول توتو اسماعيل | 54 | 51 | %7 | 51 | مل 
| 1421911055065_| ياسر ابراهيم فرحان جواد ااا | 57 | 55 | 50 | 70 | ااج 
1421911055066_| ياسين حيدر عبد الخالق عبد اللطيف __ | 50 | 50 | 37 | 35 | مل 
_ 1421911055067 _| ياسين معد فتاح عيد الله | 50 | 32 | 58 | 42 | مل 
| 1421911055068_| يحيى ماجدنعمه رسن | 50 | 5 | 44 | 50 | مل 


للد اك ا مسد 1 خضت 6 | 1 | 0 | 57 | چ 


71 | يوسف عباس صالح عمران 1000 | 50 | 36 | 39 | 42 _ 
72 | يوسف قائد جاسم حافظ ااا | 61 | 50 | 50 | 55 | اج | 
63 50 33 مكمل 


1421911055073 


يوسف نجاح نوح عزيز 50 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 






243 


234 


216 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1055 رقم الصفحة من 3 إلى 3 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة النهرين للبنين 


ون اة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


